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PUBLIC ATIE-BL, AD. 


V E R O R D E N I N G van den 2den December 1916, tot wij­ 
ziging van de Algemeene Verordening I. U. en D. 1908 (P. B. 
1908 No. 83). 


IN NAAM DER KONINGIN! 


DE GOUVERNEUR van Curagao, 


In overweging genomen hebbende, dat het noodig is artikel 
126 der Algemeene Verordening I. U. en D. 1908 (P. B. 1908 
N? 33), zooals aangevuld en gewijzigd, laatstelijk bij P. B. 
1915 N? 50, aan te vallen; 


Heeft, na verkregen goedkeuring van den Kolonialen Raad 
en gelet op de tweede zinsnede van art. 50 van het Regee- 
ringsreglement dezer kolonie, vastgesteld onderstaande veror­ 
dening. 


Artikel 1. 


In artikel 126 der Algemeene Verordening I. U. en D. 1908 
(P. B. 1908 N? 33), zooals aangevuld en gewijzigd, laatste­ 
lijk bij P. B. 1915 N? 50, wordt, na nummer 27 der vrijstel­ 
lingen, het volgende ingevoegd: 


„28. Instrumenten en benoodigdheden voor weerkundige 
waarnemingen, bestemd voor meteorologische inrichtingen." 
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Artikel 2. 


Deze verordening treedt in werking met ingang van den 
dag na dien harer afkondiging. 


Gegeven te Willemstad, den 2den December 1916. 


NUYENS. 


De Gouvernements-Secretaris a. i., 


BOOMGA ART. 


Uitgegeven den 5n. December 1916. 
De Gouvernements-Secretaris a. i., 


BOOMGAART. 


